Lazımlıklı Hasta Yatağı 

Tuvalet ihtiyacım yatağa gideren hasta hem kendine hem de 
bakıcısma oldukça zorluk çıkarmaktadır. Bu tarz hastalar için 
özel olarak üretilen bir yatak türü vardır. Bu yatak türüne 
lazımlıklı hasta karyolası adı verilir. Lazımlıklı hasta yatağı 
baş ve ayak kısmını kaldırırken diğer iki motorlu modellerden 
farklı olarak yatak üzerinde bölme bulunur. Bu bölme sayesinde 
hasta tuvalet ihtiyacım rahatça giderir. Bu tarz hastalar için 
oldukça kullanışlı ve rahatlatıcı bir yatak çeşididir. 

Teslimat Ve Kurulum 

İstanbul içinden verdiğiniz siparişleriniz aynı gün içinde ücretsiz 
olarak adresinize teslim edilir ve kurulumu 
yapılır, https://www.haskarmedikal.com 

Lazımlıklı hasta yatağı şekil olarak ekonomik hasta 
karyolasma benzemektedir. Yan korkulukları ve başlıkları 
demirden olan bu karyola kolay bir kullanıma sahiptir. 

Lazımlıklı hasta karyolasmm şiltesi de farklıdır. Diğer 
yataklardaki şiltelerden farklı olarak lazımlıklı hasta yatağının 
şiltesinde de özel bir bölüm bulunur. Bu bölüm tuvalet ihtiyacı 
giderileceği zaman açılır ve hasta rahat bir şekilde tuvalet 
ihtiyacım giderir. Üç motorlu ve dört motorlu modellerin henüz 
lazımlıklı modeli bulunmamaktadır. Lazımlıklı hasta karyolası 
satın alırken sıfır ürün olmasına dikkat edilmesi gerekir. Kiralık 
olarak hizmeti bulunmayan tek modelimiz lazımlıklı 
modelimizdir. Çünkü hijyen olarak lazımlıklı model her hastada 
farklılık gösterebilmektedir. Yüz kilo ve altmdaki hastalar için 
uyğun bir karyoladır. 



